Denicolo 


general Zakonu OO. Kamedulów 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 30 kwietnia 1947 r., w klasztorze 
na Bielanach pod Krakowem podczas Wizyty Kanonicznej, mając lat 55 
a 39 lat życia zakonnego. 


Przeniesienie zwłok do grobu nastąpi na Bielanach dnia 3 maja b.r. o godzinie 10 rano. 


Klasztor OO. Kamedułów. 


zakład pogrzebowy „AETERNITAS” 
ANTONIEGO HORAKA jun. 
Kreków, ulica Mikołajska 14. — Telefon 855-89 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


